Z głębokim żalem zawiadamiamy, że w dniu 5 sierpnia 2006r. 


zmarł 


PROF. DR HAB. MED. MARIAN BARCZYŃSKI 


emerytowany profesor zwyczajny, nauczyciel akademicki w I Katedrze 
i Klinice Chirurgii Ogólnej w okresie od 1957r. do 1961r. oraz od 1963r. do 1984r., 
w latach 1984 — 2000 Kierownik III Katedry i Kliniki Chirurgii Ogólnej Wydziału 
Lekarskiego Uniwersytetu Jagiellońskiego Collegium Medicum. 
Prorektor Akademii Medycznej im. Mikołaja Kopernika w latach 1984 — 1987. 


W zakresie działalności naukowej zajmował się problemami klinicznymi 1 
metabolicznymi związanymi z chirurgią tarczycy, a także leczeniem chirurgicznym 
raka tarczycy. Prowadził zajęcia z zakresu chirurgii i chirurgii endokrynologicznej ze 
studentami wszystkich wydziałów Uczelni, organizował i przeprowadzał egzaminy 
na studiach podyplomowych. 

Był Przewodniczącym Krakowskiego Oddziału Towarzystwa Chirurgów Polskich, 
Członkiem Zarządu Głównego tego Towarzystwa , a także Zarządu Krakowskiego 
Oddziału Polskiego Towarzystwa Lekarskiego. 


Odznaczony Krzyżem Kawalerskim Orderu Odrodzenia Polski, Odznaką Za 
Wzorową Pracę w Służbie Zdrowia i Złotą Odznaką Za Zasługi dla Ziemi 
Krakowskiej. 


W osobie Zmarłego Społeczność Akademicka utraciła wybitnego nauczyciela, 
wychowawcę wielu pokoleń lekarzy, cenionego przez współpracowników 
i studentów. 


Rodzinie Zmarłego składamy wyrazy głębokiego współczucia. 
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